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ΔΙ ΑΤΛΓΜΑΤΑ 

817. Πε,ρ'ι δίαρΛρώσεως τώΓ.<ι ί)χτ}ρ|εαΊώ·ν της Κεντρίοιής 
Ύχηρεσίβς χαί των ·δέσεων τοϋ Όργα-ησμοΐί Σχολικών 
Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)..1 

8ΐ8. Περί μετβτροΐϊής λειτοοργοιοσών Ί3ιωίτ:«ων Τεχνιβοών 
καί Έπι«γγελματικών Σχολών Μηχοτ^ικών και Πλοι¬ 
άρχων Εμπορικού Ναντικοό και Άσμρματιττών εις 
Ιδιωτικά Τεχνικά Λύκεια η Ίδιωτι/κάς Τεχνικάς καί 
Έχαγγελματικάς Σχολάς..2 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

- ( 1 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 817 

Περί διαρθρώσεως των ύττηρεσιών της Κεντρικής 'Τττηρεσίας 
και των θέσεων τοϋ ’Οργανισμοΰ Σχολικών Κτιρίων 

(Ο.Σ.Κ.)· 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντες ύπ’ δψει: 

1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.513/1976 «περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τής περί Όργανισμοΰ 
Σχολικών Κτιρίων νομοθεσίας». 

2. Την γνώμην τοϋ Δ.Σ. τοϋ Όργανισμοΰ Σχολικών 
Κτιρίων διατυπωθεϊσαν εις τδ πρακτικδν της ύπ’ άριθ. 
1099/1977 συνεδριάσεως αύτοϋ και 

3. Τήν ύπ’ άριθ. 771/1977 ·ρνωμοδότησιν τοϋ Συμβου¬ 
λίου της Έπικρατείας, προτάσει τών Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καΐ 
Οικονομικών, άποφασίζομεν ; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Διάρθρωσις Κεντρικής ύττηρεσίας - αρμοδιότητες. 
"Αρθρον 1. 

Βασική -διάρθρωσις. 

'Η Κεντρική 'Τττηρεσία τοϋ Όργανισμοΰ Σχολικών Κτι¬ 
ρίων, διαρθρουται, ώς ακολούθως : 
α) Γραφεΐον Προέδρου Δ.Σ. 


β) Διεύθυνσις Διοικητικοϋ. 

γ) Διεύθυνσις Συντονισμού Έπιθεωρήσεως και Έρεύνης. 
δ) Διεύθυνσις Γηπέδων καί Τοπογρχφήσεων. 
ε) Διεύθυνσις Μελετών, 
στ) Διεύθυνσις Κατασκευών. 

ζ) Διεύθυνσις Μελετών καί Κατασκευών Βιομηχανο- 
ποιημένοίν ’Έργων. 

η) Διεύθυνσις Οικονομικού, 
θ) Γραφεΐον Νομικού Συμβούλου, 
ι) Γραφεΐον Δημοσίων Σχέσεων. 

"Αρθρον 2. 

Αρμοδιότητες Γραφείου Προέδρου Δ.Σ. 

Τό Γραφεΐον Προέδρου Δ.Σ. επιμελείται της συγκεντρώ- 
σεως τών αναγκαίων διά τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων 
τοϋ Προέδρου τοϋ Δ.Σ. στοιχείων, μεριμνά διά τήν ιδιαι¬ 
τέραν άλληλογραφίαν του καί οργανώνει τήν μετά τών 
ύττηρεσιών καί τοϋ κοινού επικοινωνίαν αύτοϋ. 

’Άρθρον 3. 

Διάρθρωσις - αρμοδιότητες Δ/νσεως Διοικητικού. 

1. Ή άρμοδιότης τής Διευθύνσεως Διοικητικού, άνάγεται 
εις τά κάτωθι θέματα κατανεμόμενα μεταξύ τώνΤμημάτων 
αύτής καί τής Βιβλιοθήκης, ώς άκολούΟως : 

α) Τμήμα Προσωπικού : Επιμέλεια έπί παντός θέματος 
άναφερομένου εις τον διορισμόν καί τήν κατάστασιν τοϋ 
πάσης φύσεως προσωπικού, μέριμνα διά τόν εφοδιασμόν 
τών διά τήν λειτουργίαν τών ύττηρεσιών άναγκαιούντων 
ύλικών καί οργάνων, συντήρησις τών χώρων καί εγκατα¬ 
στάσεων τών Ύττηρεσιών καί λήψις τών άπαραιτήτων μέτρων 
άσφαλείας τούτων. 

β) Τμήμα Γραμματείας : Τήρησις τών βιβλίον.» πρω¬ 
τοκόλλου, δακτυλογραφήσεις καί άναπαραγωγή πάσης φύ¬ 
σεως έγγράφων, διεκπεραίωσις τής άλληλογραφίας τοϋ 
Όργανισμοΰ καί άρχειοθέτησις ταύτης. 

γ) Τμήμα Αρχείου "Έργων : Τήρησις τοϋ κατά σχολικάς 
μονάδας Αρχείου τών έργων (γήπεδα, μελέται, κατασκευαί, 
άγοραί, προμήθειαι), έκδοσις σχετικών πιστοποιητικών 
ή αντιγράφων. 

δ) Βιβλιοθήκη : Διάθεσις πρός τούς ύπαλλήλους καί εις 
πάντα ενδιαφερόμενον πρόσωπον τοϋ εντύπου ύλικοϋ της 
είτε έν τώ άναγνωστηρίω είτε διά δανεισμού, εμπλουτισμός 
τής βιβλιοθήκης διά βιβλίων, ττεριοδικών εκδόσεων, κλπ. 
ταξινόμησις τούτων καί τεκμηρίωσις έπί θεμάτων σχολικής 
στέγης καί σχολικού εξοπλισμού. 
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"Αρθρον 4. 

Διάρθρωσις — Αρμοδιότητες Δ/νετεως Συντονισμού, Έπι- 
βεωρήσεως κ*1 Έρεύνης. 

Ή άρμοδιότης της Διευθύνσεως Συντονισμού, Έπιθεω- 
ρήσεως καΐ Έρεύνης άνάγεται εις τά κάτιοθι θέματα κατα- 
νεμόμενα μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ώς ί^ολούθως : 

α) Τμήμα Συντονισμού : Επιμέλεια συντάξέως χρονο¬ 
διαγραμμάτων διά την εφαρμογήν τοϋ εγκεκριμένου προ¬ 
γράμματος τοϋ Όργανισμοϋ, συντονισμός των δραστηριο¬ 
τήτων των διαφόρων υπηρεσιών πρός έφαρμογήν των έν 
λόγω χρονοδιαγραμμάτων και έποτττεία τής έκτελέσεώς των. 

β) Τμήμα Έπιθεωρήσεο^ς : Έπιθεώρησις των διοικη¬ 
τικών καΐ Τεχνικών υπηρεσιών τής Κεντρικής 'ΐτεηρεσίας 
και τών εις τά Νομαρχιοικά Ταμεία έντεταγμένων ύιτηρεσιών 
σχολικής στέγης τοϋ Όργανισμοϋ, σύνταξις σχετικών εκθέ¬ 
σεων και παρακολούθησις τής έκτελέσεώς τών έν συνεχείφ 
τών έκθέσεων τούτων τυχόν διατασσομένων. 

γ) Τμήμα Έρεύνης : Συλλογή στατιστικών στοιχείων 
έπ'ι τής δραστηριότητος τοϋ Όργανισμοϋ καί έπεξεργασίας 
τούτων, ερευνά, μελέτη, ύπόδειξις καί παρακολούθησις 
έφαρμογής ληπτέων μέτρων καθ’ όσον αφορά τόσον είς τά 
καταλληλότερα σχήματα έσωτερικής όργανώσεως λειτουρ¬ 
γίας καί διαρθρώσεως τών ’Ττιηρεσιών τοϋ Όργανισμοϋ 
πρός τόν σκοπόν τής καλυτέρας δυνατής άποδόσεώς των, 
όσον καί είς τό -κόστος άνεγέρσεως σχολικών κτιρίων 
καί έξοπλισμοϋ πρός τόν σκοπόν πραγματοποιήσεως μεγα- 
λυτέρων τεχνικών καί οικονομικών πλεονεκτημάτων. 

"Άρθρον 5. 

Διάρθρωσις — άρμοδιότητες Δ/νσεως Γηπέδων καί Τοπο¬ 
γραφή σεων. 

Ή άρμοδιότης τής Διευθύνσεως Γητιέδων καί Τοπογρα- 
φήσεων άνάγεται είς τά κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα 
μεταξύ τών Τμ7}μάτων αυτής, ώς άκολούθως : 

α) Τμήμα Προσχτήσεως Γηπέδων : Επιμέλεια έπιλογής 
καί έκτιμήσεως γηπέδων, προώθησις διαδικασίας προσκτή- 
σεώς των διά δωρεάς, έν ζωή ή αίτια θανάτου, αγοράς, 
ανταλλαγής ή άναγκαστικής άπα>Αοτριώσεως, μέριμνα διά 
τήν έξασφάλισιν τών άναγκαίων πιστώσεων, έπιμέλεια διά 
τήν άττορρόφησιν τούτων, τήρησις φακέλλων γηπέδων. 

β) Τμήμα Τοπογραφήσεων : Άποτύπωσις γηπέδων, χω- 
ροσταθμίσεις, όγκομετρήσεις κτισμάτων, σύνταξις δια- 
γροιμμάτων, κτηματογραφικών πινάκων καί χαρτών, μέριμνα 
τοποθετήσεως καί έξασφαλίσεως ορίων γηπέδων. 

"Αρθρον 6. 

Διάρθρωσις- άρμοδιότητες Δ/νσεως Μελετών. 

'Η άρμοδιότης τής Διευθύνσεως Μελετών, άνάγεται είς 
τ4 κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ τών Τμημάτων 
αυτής, ώς άκολούθως : 

α) Τμήμα Άναθέσεως, Έποτιτείας καί Έγκρίσεως Με¬ 
λετών : Συγκέντρωσις τών άπαραιτήτων στοιχείων (γηπέ¬ 
δου, πιστώσεων κτιριολογικοϋ προγράμματος, προδιαγρα¬ 
φών κλπ) διά τήν άνάθεσιν έκπονήσεως μελέτης είς ίδιώ- 
τας μελετητάς, μέριμνα διά τήν τήρησιν τής σχετικής δια¬ 
δικασίας άναθέσεως, κατάρτισις τών οίκείων συμβάσεων, έ- 
ποπτεία τών άνατιθεμένων μελετών κατά τό στάδιον τής 
έκτελέσεώς των, έλεγχος τών μελετών καί έπιμέλεια έγκρί- 
σεώς των, μέριμνα πληρωμής τών πινακίων άμοιβών καί 
έπιμέλεια διενεργείας άρχιτεκτονικών διαγωνισμών. 

β) Τμήμα Μελετών καί Τυποττοιήσεων Συμβατικών Κα¬ 
τασκευών : Έκττόνησις ειδικών μελετών, έκπόνησις με¬ 
λετών—τύποίν, προσαρμογή τούτων καί έπιμέλεια έγκρί- 
σεώς των. 

'χΧρθρον 7. 

Διάρθρωσις- άρμοδιότητες Δ/νσεως Κατασκευών, 

'Η άρμοδιότης της Διευθύνσεως Κατασκευών, άνάγεται 
είς τά κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ τών Τμημάτων 
αυτής, ώς άκολούθως : 


ε() Τμήμα Έπιβλέψεως Κατασκευής ’Έργων : ’Επιμέ- 
λεια όρισμοΰ έπιβλέποντος Μηχανικού, παρακολούθησις 
τών 7ί*ρά τών έπιβλεπόντων εργολαβικών συμβάσεων, τής 
συντάξεως τών έπιμετρήσεων καί τής πιστοποιησεως τής 
αξίας τών έκτελειΛεισών εργασιών, είσήγησις παροχής 
προεγκρίσεως έκτελέσεώς συμπ?ήρωμ,ατικών εργασιών, ει- 
σήγησις έπί Συγκριτικών Πινάκων, Πρωτοκολλνων Κα¬ 
νονισμού Νέων Τιμών Μονάδος καί παρατάσεως συμβα¬ 
τικών προθεσμιών, έπιμέλεια συστάσεως έπιτροπών παρα¬ 
λαβής. 

β) Τμήμα Κατασκευών καί Προμηθείας Έξοπλιστικών 
Μέσων : Σύνταξις διακηρύξεων καί συναφών προδιαγραφών 
προμηθειών καί διακινήσεως τούτων, έπιμέλεια διενεργείας 
διαγωνισμών καί τηρήσεως περαιτέρω διαδικασίας, μέ¬ 
ριμνα παρακολουθήσεως τής κατασκευής τών έξοπλιστικών 
μέσων καί έν γένει τής έκτελέσεώς τών σχετικών συμβά¬ 
σεων συμφώνως πρός τούς ορούς αυτών, έπιμέλεια διά τήν 
συγκρότησιν έπιτροπών παραλαβής ή έμπειρογνωμόνων, 
είσήγησις έπί τών οίκείων πρωτοκό>Λοιν καί σύνταξις τών 
λογαριασμών. 

γ) Τμήμα Ελέγχου : "Ελεγχος πιστοποιήσεων έπί κα¬ 
τασκευών έ'ργων, ώς καί άναθεωρήσεως τιμών. Πρωτοκόλ¬ 
λων Νέων Τιμών Μονάδος, πρωτοκόλλο^ν παραλαβής καί 
τελικών λογαριασμών, έλεγχος λογαριασμών έπί προμη¬ 
θειών, ώς καί πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών. 

"Αρθρον 8. 

Διάρθρωσις-άρμοδιότητες Δ/νσεως Μελετών καί Κατασκευών 
Βιομηχανοποιημένων ’Έργων. 

'Η άρμοδιότης τής Διευθύνσεως Μελετών καί Κατα¬ 
σκευών Βιομηχανοποιημένων "Εργων, άνάγεται είς τά 
κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ τών Τμημάτων αυτής 
ώς άκολούθως : 

α) Τμήμα Μελετών Βιομηχανοποιημέ'^ων "Εργων : Επι¬ 
μέλεια άναθέσεως μελετών κατά τό σύστημα τής προκατα¬ 
σκευής, άμιγοϋς ή μικτής, μέριμνα διά τήν τήρησιν τής σχε¬ 
τικής διαδικασίας, κατάρτισις τών οίκείων συμβάσεων, 
έποπτεία τών άνατιθεμένων μελετών κατά τό στάδιον τής 
έκτελέσεώς των, έπιμέλ,εια έγκρίσεως των, μέριμνα πληρωμής 
τών σχετικών άμοιβών, έπιμέλεια διενεργείας άρχιτεκτο- 
νικών διαγωνισμών δι’ έκτέλεσιν έργων κατά τό ώς άνω 
σύστημα, έκπόνησις μελετών κατά τό σύστημα τοΰτο καί 
έπιμέλεια έγκρίσεώς των. 

β) Τμήμα Έπιβλέψεως Κατασκευών Βιομηχανοποιημέ- 
νων Έργων : Επιμέλεια ορισμού έπιβλέποντος μηχανικού 
τών έν λόγω έργων, παρακολούθησις τής παρά τών έπι¬ 
βλεπόντων κανονικής έπιβλέψεως τών έργων, τής έφαρμο¬ 
γής τών όρων τών έργολαβικών συμβάσεων, τής συντάξεως 
τών έπιμετρήσεων καί τής πιστοποιήσεως τής άξίας τών 
έκτελεσθεισών εργασιών, είσήγησις παροχής προεγκρί¬ 
σεως έκτελέσεώς συμπληρωματικών έργασιών, είσή'ρησις 
έπί Συγκριτικών Πινάκων, Πρωτοκόλλων Κανονισμών Νέων 
Τιμών Μονάδος καί παρατάσεως συμβατικών προθεσμιών, 
έπιμέλεια συστάσεως έπιτροπών παραλαβής. 

γ) Τμήμα Ελέγχου : "Ελεγχος πιστοποιήσεων έπί κα¬ 
τασκευών, βιομηχανοποιημένων έργων ώς καί άναθεωρή¬ 
σεως τινών, πρωτοκόλλων νέων τιμών μονάδος, πρωτοκόλ¬ 
λων παραλ.αβής καί τελικών λογαριασμών ώς πρός τά έργα 
ταϋτα. 

"Αρθρον 9. 

Διάρθρωσις- άρμοδιότητες Δ/νσεως Οικονομικού. 

'Η άρμοδιότης τής Διευθύνσεως Οικονομικού, άνάγεται 
είς τά κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ τών Τμημάτων 
αυτής, ώς άκολούθως : 

α) Τμήμα Ελέγχου καί Έκκαθαρίσεως Δαπανών : 
"Ελεγχος τών δαπανών, έκκαθάρισις τούτων, έκδοσις σχε¬ 
τικών ένταλμάτων πληρωμής, προώθησις αυτών πρός άσκη- 
σιν τοϋ προληπτικού έλέγχου παρά τοϋ Παρέδρου τοϋ Έλεγ- 
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κτίκοϊ) Συνεδρίου, έκδοοχς άντιστοίχων έπιταγών, φΰλ«ξις 
των έκδιδομένων υπέρ του Όργανκτμ,οΰ εγγυητικών έπι- 
στολών και έλεγχος διαχειρίσεως παγίας προκαταβολής. 

β) Τμήμα Καταρτίσεως και Έκτελέσεως Προϋπολογι¬ 
σμού : Κατάρτισις του προϋπολογισμού και παρακολού- 
θησις τής έκτελέσεώς του, επιμέλεια άναμορφώσεως τούτου, 
εποπτεία έπι των χρηματοδοτήσεων καΐ τής κατανομής των 
πιστώσεων άνά έργον, μεταβίβασις πιστώσεων εις τά Νο¬ 
μαρχιακά Ταμεία καί τήρησις στοιχείων έμφαινόντων τήν 
άπορρόφησιν τούτων. 

Σύνταξις μισθοδοτικών καταστάσεων, ταμειακή δια- 
χείρισις τής μισθοδοσίας και τήρησις σχετικού μητρώου, 
απόδοσις κρατήσεων έκ τής μισθοδοσίας προς τρίτους. 

γ) Τμήμα Διαχειρίσεως Περιουσίας : Επιμέλεια τής εΐσ- 
πράξεως των εισοδημάτων έκ τής περιουσίας τοΰ Όργα- 
νισρ-οϋ, διενέργεια διαγωνισμών μισθώσεως άκινήτων του 
καί επιμέλεια λήψεως παντύς μέτρου προστασίας των πε¬ 
ριουσιακών του στοιχείων. 

"Αρθρον 10. 

Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικού Συμβούλου. 

Το Γραφείου Νομικού Συμβούλου, γνωμοδοτεϊ επί ύπο- 
βαλά.ομένων αύτω ερωτημάτων έπί νομικών θεμάτων, 
παρέχει νομικάς οδηγίας καί κατευθύνσεις έφ’ βσον αύται 
ζητούνται, έπεξεργάζεται νομικώς τάς πάσης φύσεως συμ¬ 
βάσεις τοΰ Όργανισμοϋ, τηρεί τό κτηματολόγιον αύτοϋ 
καί επιμελείται έξωδίκως καί δικαστικώς τής προστασίας 
των συμφερόντων του. 

"Άρθρον 11. 

Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων. 

Τό Γραφεϊον Δημοσίων Σχέσεων, επιμελείται τής επι¬ 
κοινωνίας τοΰ "Οργανισμού μετά τοΰ τύπου, ώς καί τής 
ένημερώσεως τοΰ κοινού έπί τοΰ έπιτελουμένου υπό τοΰ 
Όργανισμοϋ έργου, παρακολουθεί τάς τυχόν αντιδράσεις 
τοΰ κοινοΰ έπΙ των πράξεων ή παραλείψεων τοΰ "Οργανι¬ 
σμού έπί των οποίων ενημερώνει τάς αρμόδιας υπηρεσίας 
διά τά περαιτέρω, οργανώνει έκδηλώσεις προβολής του 
έργου τοΰ "Οργανισμού, δι" έκθέσεων, δημοσιεύσεων και 
ετέρων προσφορών μέσων, μεριμνά διά τήν καλλιέργειαν 
των σχέσεων τούτου μετά παρεμφερών ημεδαπών καί αλ¬ 
λοδαπών οργανισμών (άνταλλαγή πληροφοριών, όργάνωσις 
σεμιναρίων, δεξιώσεων κλπ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

Διάρθρωσις θέσεων. 

“Αρθρον 12. 

Διάκρισις θέσεων κατά Κλάδους. 

Αί μόνιμοι θέσεις τοΰ "Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων 
διακρίνονται κατά Κλάδους ώς επεται; 
α) Άνωτάτης "Εκπαιδεύσεως «ΑΤ» 

Κλάδος ΑΤΙ Πολιτικών Μηχανικών 
Κλάδος ΑΤ2 "Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Κλάδος ΑΤ3 Μηχανολόγων- "Ηλεκτρολόγων ή Μηχα¬ 
νολόγων ή "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

Κλάδος ΑΤ4 Τοπογράφων Μηχανικών 
Κλάδος ΑΤ5 Διοικητικός- Αογιστικός 
β) "Ανωτέρας "Εκπαιδεύσεως «ΑΡ» 

Κλάδος ΑΡ1 Πολιτικών "Υπομηχανικών 
Κλάδος ΑΡ2 Μηχανολόγων "Υπομηχανικών 
Κλάδος ΑΡ3 "Ηλεκτρολόγων "Υπομηχανικών 
Κ>Λδος ΑΡ4 Διοικητικός- Λογιστικός 

γ) Μέσης "Εκπαιδεύσεως «ΜΕυ 

Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός 
Κλάδος ΜΕ2 Δακτυλογράφων 
Κλάδος ΜΕ3 Σχεδιαστών 


Κλάδος ΜΕ4 Τηλεφωνητών 
Κλάδος ΜΕ5 "Εργοδηγών (Προσωρινός) 'ν 

Κλάδος ΜΕ6 "Εμπειρικών "Εργοδηγών (Προσωρινός) 
Κλάδος ΜΕ7 "Εμπειρικών Δακτυλογράφων (Προσωρι¬ 
νός) 

δ) Στοιχειώδους "Εκπαιδεύσεως «ΣΕ» 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων. 

"Αρθρον 13. ·'■ 

Κλάδοι ΑΤΙ, ΑΤ2, ΑΤ3 καί ΑΤ4 Τεχνικών. ^ 

1. "Ο Κλάδος ΑΤΙ Πολιτικών Μηχανικών, περιλαμβάνει 
δέκα πέντε (15) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς 
έξης ; 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπι βαθμοϊς 3ο)- 2ΐ)> 

Ένδεκα (11) θέσεις έπΙ βαθμοϊς 6<ρ- 4ιρ 

2. "Ο Κλάδος ΑΤ2 "Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, περι¬ 
λαμβάνει δέκα έννέα (19) θέσεις, διακρινομένας κατά 
θμούς ώς έξής : 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοϊς 3<()- 2ω 

Δέκα τέσσαρες (14) θέσεις έπί βαθμοϊς βιρ- 4ΐι) 

3. "Ο Κλάδος ΑΤ3 Μηχανολόγων- "Ηλεκτρολόγων ή 
Μηχανολόγων ή "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, περιλαμβάνει 
έννέα (9) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξής : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 3ω- 2φ 
"Επτά ’(7) θέσεις έπί βαθμοϊς 6οι- 4ω 
Τόν άριθμόν τών έκάστοτε κατ’ ειδικότητα διοριστέων 
Μηχανολόγων "Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων ή "Ηλεκτρο¬ 
λόγων, προσδιορίζει τό "Υπηρεσιακόν Συμβούλιον τοΰ "Ορ¬ 
γανισμού, άναλόγως τών αναγκών, 

4. "Ο Κλάδος ΑΤ4 Τοπογράφων Μηχανικών, ττεριλαμ- 
βάνει ίξ (6) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξής : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 3ω- 2ύί> 

Πέντε (5) θέσεις βαθμοϊς βιρ- 4η) 

5. "Ως προσόν διορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν τών 
άνωτέρω Κλάδων δρίζεται άντιστοίχου είδικότητος δίπλωμα 
τού "Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή "Ανωτάτης Πο¬ 
λυτεχνικής Σχολής τής ήμεδαπής ή ισότιμον πτυχΙού ή 
δίπλωμα Σχολής της άλλοδατιής καί άδεια άσχήσεως έπαγ- 
γέλματος. 

"Άρθρον 14. 

Κλάδος ΑΤ5 Διοικητικός- Λογιστικός. 

1. Ό Κλάδος ΑΤ5 Διοικητικός- Λογιστικός, περιλαμ¬ 
βάνει είκοσι (20) θέσεις, διακρινομένοις κατά βαθμούς, ώς 
έξης : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 3η)- 2η) 

"Οκτώ (8) θέσεις έπΙ βαθμοϊς 5η)- 4η) 

Δέκα (10) θέσεις έπ’ι βαθμοϊς 8η)- 6η) 

2. "Ως προσόν διορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν 
ορίζεται : 

Πτυχίον οίουδήποτε Τμήματος Νομικής Σχολής ή τής 
Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών και "Εμπορικών "Επιστημών 
ή τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών "Επιστημών 
ή "Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής ή Ισότιμον πτυχίον 
Σχολής τής άλλοδαπής. 

Άρθρον 15. 

Κλάδοι ΑΡ1, ΑΡ2 καί ΑΡ3. 

1. "Ο Κλάδος ΑΡ1 Πολιτικών "Υπομηχανικών, ττερι- 
λαμβάνει δέκα ττέντε (15) θέσεις, διακρινομένας κατά βα¬ 
θμούς ώς έξής : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 3η)- 2η) 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 5η)- 4η) 

Δέκα (10) θέσεις έπι βαθμοϊς 9η)- 6η) 

2. "Ο Κλάδος ΑΡ2 Μηχανολόγων "Υπομηχοινικών, περι¬ 
λαμβάνει επτά (7) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς 
έξής : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 3η)- 2η) 
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Δύο (2) θέσεις έπΙ βοιθμοϊς δφ - 4(ι> 

Τέσσαρες (4) θέσεις έττί βαθμοϊς 9ω- 6ω 

3. 'Ο Κλάδος ΑΡ3 Ηλεκτρολόγων 'Τπομηχανικών, 
περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις, έξ ών μία Ηλεκτρονικού, δια- 
κρινομένας κατά βαθμούς ώς έξης : 

Μία (1) θέσις έπι βαθμοϊς 3ω- 2ω 
Δύο (2) θέσεις έπΙ βαθμοϊς 5ω- 4ω 
Πέντε (5) θέσεις έπΙ βαθμοϊς 9ω- 6ω 
'Η θέσις Ηλεκτρονικού μετά τήν καθ' οίονδήποτε τρόπον 
άποχώρησιν τοϋ κατέχοντος ταύτην, καταργεϊται καί προστί¬ 
θεται εις τάς θέσεις εισαγωγικού βαθμού τού Κλάδου ΑΡ3 
Ηλεκτρολόγων 'Τπομηχανικών. 

4. 'Ως προσόν διορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν 
ορίζεται πτυχίον αντιστοίχου εΐδικότητος άνεγνωρισμένης 
’Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής τής ήμεδαττής ή ισοτίμου τοιαύ- 
της τής αλλοδαπής. Δεύτερος εισαγωγικός βαθμός ορίζεται 
ό 8ος. 

5. 'Ως προσόν διορισμού εις τόν δεύτερον εισαγωγικόν 
ορίζεται Πτυχίον Άνωτέρας Δημοσίας Τεχνικής Σχολής 
'Τπομηχανικών ή ισοτίμου Σχολής τής ήμεδατϊής τών άνω- 
τέρω έν παραγράφοις 1, 2 καί 3 άναφερομένων άντιστοίχων, 
τετραετούς φοιτήσεως. 

"Αρθρον 16. 

Κλάδος ΑΡ4 Διοικητικός - Αογιστικός. 

1. 'Ο Κλάδος ΑΡ4 Διοικητικός - Αογιστικός, περιλαμβάνει 
δέκα τιέντε (15) θέσεις, έξ ών επτά (7) θέσεις Γραμματέων 
καί οκτώ (8) θέσεις λογιστών, διακρινομένας κατά βαθμούς 
ώς έξής: 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοϊς 3ω - 2ω 
Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 5ω - 4α) καί 
Δέκα (10) θέσεις έπί βαθμοϊς Οιρ - 6ω 

2. 'Ως προσόν διορισμού είς τόν εισαγωγικόν βαθμόν τού 
Κλά^υ ορίζεται πτυχίον άνεγνωρισμένης Άνωτέρας Σχο¬ 
λής Στελεχών Επιχειρήσεων τού τμήματος γραμματέων 
διά τάς θέσεις Γραμματέων καί κατευθύνσεως λογιστηρίου διά 
τάς θέσεις λογιστών. 

Άρθρον 17. 

, Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός. 

1. Ό Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός, περιλαμβάνει είκοσι 
τρεις (23) θέσεις, έξ ώντρεϊς (3) Διοικητικών Ξένων γλωσ¬ 
σών ώς μεταφραστών, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξής : 

Τρεϊς (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 5ω - 4φ 
Είκοσι (20) θέσεις έπί βαθμοϊς ίΟω - 6ω 

2. Ως προσόν διορισμού είς τόν εισαγωγικόν βαθμόν 
ορίζεται : Απολυτήριον Αυκείου ή έξαταξίου Γυμνασίου ή 
Ισοτίμου Σχολείου. 

3. Δεύτερος εισαγωγικός βαθμός ορίζεται ό 9ος. 

4. Ως προσον διορισμού είς τόν δεύτερον εισαγωγικόν 
βαθμόν όρΙζεται τό άνωτέρω έν παραγράφφ 2 καί ή άρτία 
γνώσις μώίς έκ τών ξένων γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής ή 
Γερμανικής, άποδεικνυομένη διά τίτλου σπουδών άντιστοί- 
χου γλώσσης επιπέδου ΡΚ0ΡΙ0ΙΕΝ5Τ καί έμπειρία μετα- 
φραστού ενός έτους, προσηκόντως άποδεικνυομένη. 

Άρθρον 18. 

Κλάδος ΜΕ2 Δακτυλογράφων. 

1. 'Ο Κλάδος ΜΕ2 Δακτυλογράφων, περιλαμβάνει είκοσι 
μία (21) θέσεις, έξ ών τρεϊς (3) Δακτυλογράφων ξένων γλωσ¬ 
σών, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξής ; 

Τρεϊς (3) θέσεις έπί βαθμοϊς δω - 4ιρ 
Δέκα οκτώ (18) θέσεις έπι βαθμοϊς ΙΟφ - 6ω 

2. 'Ως προσόν διορισμού είς τόν εισαγωγικόν βαθμόν ορί¬ 
ζεται : Απολυτήριον Λυκείου ή έξαταξίου Γυμνασίου ή ισο¬ 
τίμου Σχολείου καί γ'^ώσις Ελληνικής δακτυλογραφίας. 

3. Δεύτερος εισαγωγικός βαθμός όρίζεται ό 9ος. 


4. 'Ως προσόντα διορισμού είς τόν δεύτερον εισαγωγικόν 
βαθμόν ορίζεται τό άνωτέρω έν παραγράφω 2 καί άρτία γνώ¬ 
σις τής Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσης άπο- 
δεικνυομένης δι’ αντιστοίχου τίτλου σπουδών επιπέδου 
ΡΚΟΓΙΟΙΕΝδΤ καί άρτία γνώσις ξένης δακτυλογραφίας, 
προσηκόντως άποδεικνυομένης. 

Άρθρον 19. 

Κλάδος ΜΕ3 Σχεδιαστών. 

1. 'Ο Κλάδος ΜΕ3 Σχεδιαστών, περιλαμβάνει τριάκοντα 
πέντε (35) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς εξής : 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοϊς 5φ - 4(φ 

Τριάκοντα (30) θέσεις έπί βαθμοϊς ΙΟω - 6ο) 

2. 'Ως προσόν διορισμού είς τόν εισαγωγικόν βαθμόν 
ορίζεται πτυχίον Μέσης άνεγνωρισμένης Σχολής Σχεδιαστών 
ή πτυχίον Μέσης άνεγνωρισμένης Σχολής Βοηθών Εργοδη¬ 
γών, εΐδικότητος Σχεδιαστών. 

Άρθρον 20. 

Κλάδος ΜΕ4 Τηλεφωνητών. 

1. 'Ο Κλάδος ΜΕ4 Τηλεφωνητών, περιλαμβάνει δύο (2) 
θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξής ; 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10 - 6ω 

2. 'Ως προσόν διορισμού είς τόν εισαγωγικόν βαθμόν ορί¬ 
ζεται ; Απολυτήριον Λυκείου ή έξαταξίου Γυμνασίου ή ισο¬ 
τίμου σχολείου ή έμπειρία άποδεικνυομένη διά πτυχίου Σχο¬ 
λής Φάρου Τυφλών. 

Άρθρον 21. 

Κλάδος ΜΕ5 Εργοδηγών (προσωρινός). 

1. 'Ο Κλάδος ΜΕ5 Εργοδηγών, περιλαμβάνει τέσσαρες 
(4) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς, ώς έξής : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμώ 5ω - 4ω 

Τρεϊς (3) θέσεις έτπ βαθμοϊς ΙΟω - 6ω 

2. Αΐ θέσεις τού παρόντος Κλάδου, άμα τή καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον κενώσει αύτών έκ τών κατεχόντων ή μελλόντων να 
καθέξουν ταύτας, κατά τάς διατάξεις τής περ. ζ τής παραγρ. 

1 τού άρθρου 7 καί τής παραγρ. 1 τού άρθρου 10 τού Ν. 513/ 
1976, καταργούνται καί προστίθενται είς τάς άντιστοίχους 
θέσεις τού Κλάδου ΜΕ3 Σχεδιαστών. 

Άρθρον 22. 

Κλάδος ΜΕ6 Εμπειρικών Εργοδηγών (προσωρινός). 

'Ο Κλάδος ΜΕ6 Εμπειρικών Εργοδηγών, περιλαμβάνει 
μίαν θέσιν έπί βαθμοϊς ΙΟιρ - 6ω. 'Η θέσις αύτη άμα τή καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον κενώσει αυτής έκ τοϋ μέλλοντος να καθέ- 
ξει ταύτην κατά τάς διατάξεις τής περ. ζ τής παραγρ. 1 τού 
άρθρου 7 καί τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τού Νόμου 513/76, 
καταργεϊται καί προστίθεται είς τάς άντιστοίχους θέσεις 
του Κλάδου ΜΕΐ3 Σχεδιαστών. 

Άρθρον 23. 

Κλάδος ΜΕ7 Εμπειρικών Δακτυλογράφων (προσωρινός). 

'Ο Κλάδος ΜΕ7 Εμπειρικών Δακτυλογράφων, περιλαμβά¬ 
νει μίαν θέσιν έπί βαθμοϊς ΙΟω - 6ω. 'Η θέσις αδτη άμα τή 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον κενώσει αύτής έκ τού μέλλοντος νά 
καθέξει ταύτην κατά τάς διατάξεις τής περ. ζ τής παρ. 1 τοϋ 
άρθρου 7 καί τής παρ. 1 τού άρθρου 3 τού Νόμου 513/76, 
καταργεϊται καί προστίθεται είς τάς άντιστοίχους θέσεις τού 
Κλάδου ΜΕ2 Δακτυλογράφων. 

Άρθρον 24. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλ7)τήρων. 

1. Ο Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων, περιλαμβάνει οκτώ (8) 
θέσεις, .διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξής : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμφ 7φ 

Επτά (7) θέσεις έπι βοιθμοϊς 12ω - 8<(). 
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2. Ώς προσίιν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 6ρί- 
ζεται : Απολυτήριον εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου. 

"Άρθρον 25. 

Προσωπικόν έπί έμμίσβιρ εντολή. 

1. Το προσωπικόν εμμίσθου εντολής περιλαμβάνει εξ (6) 
θέσεις, κατανεμομένας ώς κάτωθι : 

Μία (ί) θέσις Νομικού Συμβούλου 
Πέντε (5) θέσεις Δικηγόρων 

2. 'Ως προσόν διά τάς ανωτέρω θέσεις ορίζεται διά μεν 
τον Νομικόν Σύμβουλον άδεια δικηγορεΐν παρ’ ’Αρείω Πάγω, 
δια δε τους Δικηγόρους άδεια δικηγορεΐν παρά Πρωτο- 
δίκαις. 

"Άρθρον 26. 

Θέσεις Προσωπικού έπι σχέσει ιδιωτικού δικαίου, διεπο¬ 
μένου υπό των διατάξεων των Ν.Δ. 385/1969 και 1198/1972. 

1. Αί παρά τοί Όργανισμω όργανικα'ι θέσεις βοηθητικού 
προσωπικού έπΙ σχέσει ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρόνου 
είναι αΐ ακόλουθοι : 

α) Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών (Προσωρινές 
του Β.Δ. 232/1970) 

β) Μέχρις έξ (6) θέσεις Εργατών 

γ) Μέχρι τρεις (3) θέσεις Όδηγών Αυτοκινήτου 

δ) Μέχρι δέκα (10) θέσεις Καθαριστριών 

ε) Μέχρι πέντε (5) θέσεις Φυλάκων 

στ) Μέχρι πέντε (5) θέσεις Άποθηκαρίων 

2. Προσόν διά τήν πρόσληψιν εις θέσεις Εργατών καί 
Φυλάκων, ορίζεται τό Απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου, 
διά την θέσιν του 'Οδηγοϋ Αυτοκινήτου, άπαιτεϊται προσέτι 
έπαγγελματικόν δίπλωμα όδηγήσεως έπιβατηγοϋ αυτοκινή¬ 
του , καί τριετής τούλάχιστον πείρα άσκήσεως τοϋ επαγγέλ¬ 
ματος του όδηγοϋ, διά τήν πρόσληψιν εις θέσιν Άποθηκαρίου 
ορίζεται τό ενδεικτικόν Γ'. τάξεως έξαταξίου Γυμνασίου ή 
Απολυτήριον Γυμνασίου, διά δε τήν πρόσληψιν εις θέσιν 
Καθαριστρίας ορίζεται άπολυτήριον δημοτικού σχολείου 
κατά τά εν άρθρω 27 τοϋ Ν.Δ. 3094/1954 οριζόμενα. 

3. Ή πλήρωσις τών θέσεων τοϋ παρόντος άρθρου, ένερ- 
γεϊται μετ’ άπόφασιν τοϋ Δ.Σ. τοϋ ’Οργανισμοϋ καί διά πρά- 
ξεως τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ αύτοϋ, έγκρινομένης δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ 'ΐπουργοϋ ’Έθνικής Παιδείας καί Θρησκευμά¬ 
των. 

"Αρθρον 27. 

Αοιπόν προσωπικόν έπί σχένει ΐδιωτικοϋ δικαίου. 

Α. Θέσεις προσωπικοϋ μή μονιμοποιηθέντος κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 169/1969. 

1. Αΐ έπί σχέσει ΐδιωτικοϋ δικαίου άορίστου χρόνου θέσεις 
αί διατηρηθεΐσαι ώς τοιαϋται δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 169/1969 
εϊναι αί ακόλουθοι : 

α) Πέντε (5) θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

β) Μία (1) θέσις Τοπογράφου Μηχανικού 

γ) Μία (1) θέσις Πτυχιούχου Νομ. Σχολής Διοικ. (ΑΤ) 

δ) Μία (1) θέσις Πολίτικου 'Τπομηχανικοϋ 

ε) Τρεις (3) θέσεις Σχεδιαστών 

στ) Δύο (2) θέσεις Κλητήρων 

ζ) Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών 

2. Αί άνιοτέρω θέσεις, κατεχόμεναι υπό ισαρίθμων υπαλ¬ 
λήλων τών άντιστοίχων ειδικοτήτων επί σχέσει εργασίας 
ΐδιωτικοϋ δικαίου άορίστου χρόνου, κενούμεναι διά της καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον έξόδου έκ της 'Τττηρεσίας τών κατεχόντων 
ταύτας ύπαλλήλων, καταργοϋνται. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ'. 

Προϊστάμενοι 'Ττιηρεσιών - Άναπλήρωσις Προϊσταμένων. 

’Άρθρον 28. 

Προϊστάμενοι 'Τττηρεσιών. 

1. Τών Διευθύνσεων προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι έπί 
βαθμοϊς 2φ ή 3φ. Ώς προϊστάμενοι τοποθετούνται τών μάν 


Τεχνικών Διευθύνσεων : α) Συντονισμού, Έπιθεωρήσεως καί 
Ερεύνης, β) Γηπέδων καί Τοπογραφήσεων, γ) Μελετών, 
δ) Κατασκευών καί ε) Μελετών καί Κατασκευών Βιομηχα- 
νοποιημένων "Εργων, ύπάλληλοι τών κλάδων ΑΤΙ^ ΑΤ2, 
ΆΤ3ή ΑΤ4, τών δέ Διευθύνσεων Διοικητικού καί Οικονομι¬ 
κού, υπάλληλοι τοϋ Κλάδου ΑΤ5. 

2. Τών Τμημάτων προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι έπί 
βαθμοϊς 4ω ή 5ω. Ώς προϊστάμενοι τοποθετούνται τών μέν 
Τμημάτων Τεχνικών Διευθύνσεων υπάλληλοι τών Κλάδων 
ΑΤ1,ΑΤ2,ΑΤ3 ή ΑΤ4, πλήν τών Τμημάτων Κατασκευών 
καί Προμήθειας Έξοπλιστικών Μέσων τής Δ/νσεως Κατα¬ 
σκευών καί Ερευνών τής Διευθύνσεως Συντονισμού, Έπι¬ 
θεωρήσεως καί Έρεύνης εις ά τοποθετούνται ύπά^ηλοι τοϋ 
Κλάδου ΑΤ5, έπί βαθμοϊς 4ω ή 5ω, τών δέ Τμημάτων τών 
Δ/νσεων Διοικητικού καί Οικονομικού υπάλληλοι τοϋ Κλάδου 
ΑΤ5. 

3. 'Ο ορισμός τών Προϊσταμένων τών Δ/νσεων καί τών 
Τμημάτων γίνεται δι’ άποφάσεων τοϋ Δ.Σ. τοϋ ’Οργανισμοϋ. 

’Άρθρον 29. 

Άναπλήρωσις Προϊσταμένων. 

1. Τόν Προϊστάμενον Διευθύνσεως έλλείποντα, άπόντα ή 
κωλυόμενον άναπληροϊ ό έν τή οικεία Διευθύνσει, κατά βα¬ 
θμόν ανώτερος. Προϊστάμενος Τμήματος, μεταξύ δέ ΐσο- 
βάθμων, ό αρχαιότερος. 

2. Τόν Προϊστάμενον Τμήματος, έλλείποντα, άπόντα ή 
κωλυόμενον άναπληροϊ ό έν τώ Τμήματι κατά βαθμόν άνώ- 
τερος καί μεταξύ ίσοβάθμων, ό άρχαιότερος ύπάλληλος. 

3. Έάν ή έλλειψις, ή άπουσία ή τό κώλυμα Προϊσταμένου 
οργανικής τινός μονάδος παρατείνεται δύναται νά όρισθή 
Προϊστάμενος ε’ίτε ό Προϊστάμενος τής αμέσως ύπερκει- 
μένης οργανικής μονάδος, εϊτε ό Προϊστάμενος έτέρας παροιλ- 
λήλου ή καί τής άμέσως κατωτέρας αυτής. 

4. 'Η άναπλήρωσις τών Προϊσταμένων γίνεται δΓ άπο¬ 
φάσεων τοϋ Δ.Σ. τοϋ ’Οργανισμοϋ. 

Άρθρον 30. 

Κατανομή Προσωπικού. 

Τό μή καταλαμβάνον θέσεις Προϊσταμένων ’Οργανικών 
μονάδων προσωπικόν, κατανέμεται δι’ άποφάσεως τοϋ Γενι¬ 
κού Δ/ντοϋ εις τάς ύττηρεσίας τοϋ ’ Οργανισμού , άνοίλόγως τών 
έκάστοτε υφισταμένων άναγκών. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ'. 

Μεταβατικαί καί τελικαί διατάξεις. ' 

Άρθρον 31. 

Κατάταξις ύττηρετοϋντος προσωπικού. 

1. Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος όργανικώς άνή- 
κοντες εις τόν Όργανισμόν Σχολικών Κτιρίων υπάλληλοι κοιΐ 
έντεταγμένοι ήδη εις τούς ύφισταμένους Κλάδους κατατάσ¬ 
σονται αύτοδικαίως, μέ τόν δν κέκτηνται βαθμόν, εις τούς 
υπό τοϋ παρόντος προβλεπομένους Κλάδους, ώς άκολούθως : 

α) Εις τόν Κλάδον ΑΤΙ Πολιτικών Μηχανικών, οΐ υπάλ¬ 
ληλοι τού Κλάδου ΑΤΙ Πολιτικών Μηχανικών. 

β) Εις τόν Κλάδον ΑΤ2 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οί 
υπάλληλοι τοϋ Κλάδου ΑΤ2 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

γ) Εις τόν Κλάδον ΑΤ3 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων 
ή ’Η).εκτρολόγων Μηχανικών, οΐ ύττάλληλοι τοϋ Κλάδου ΑΤ3 
Μηχανολόγ6^ν - Ηλεκτρολόγων. 

δ) Εις τόν Κλάδον ΑΤ4 Τοπογράφων Μηχανικών, οί 
υπάλληλοι τοϋ Κλάδου ΑΤ4 Τοπογράφων Μηχανικών. 

ε) Εις τόν Κλάδον ΑΤ5 Διοικητικού - Αογιστικοϋ, οί 
υπάλληλοι τοϋ Κλάδου ΑΤ6 Διοικητικού. 

στ) Εις τόν Κλάδον ΑΡ1 Πολιτικών 'Υπομηχανικών, οί 
ύπάλλ.ηλοι τοϋ Κλάδου ΑΡ1 Πολιτικών Υπομηχανικών. 
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ζ) Εις τί>ν Κλάδον ΑΡ2 Μηχανολόγων Υπομηχανικών, 
ο (υπάλληλοι τοϋ Κλάδου ΑΡ2 Μηχανολόγων 'Τπομηχα- 
ν!^ν. _: 

η) Εις τον Κλάδον ΑΡ3 Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών^ 
οΐ ύπάλληλοι τοϋ Κλάδου ΑΡ3 Ηλεκτρολόγων 'Τπομηχα- 
νικών και τοϋ Κλάδου ΑΡ4 Ραδιοηλεκτρολόγων Υπομηχα¬ 
νικών. 

θ) Εις τόν Κλάδον ΜΕ1 Διοικητικοϋ, οΐ ύπάλίνηλοι τοϋ 
Κλάδου ΜΕ7 Διοικητικοϋ. 

ι) Είς τον Κλάδον ΜΕ2 Δακτυλογράφων, οί υπάλληλοι 
τοϋ ΚλάδοτΓΜΒ7'Διοικητικοϋ, οΐ άσκοϋντες καθήκοντα Δα- 
κτυλογράφου. 

ια) Είς τόν Κλάδον ΜΕ3 Σχεδιαστών, οί υπάλληλοι τοϋ 
Κλά^υ ΜΕ6 Σχεδιαστών. 

φ) Είς τόν Κλάδον ΜΕ5 Εργοδηγών (προσωρινός), οΐ 
υπάλληλοι τοϋ Κλάδου ΜΕ5 Εργοδηγών. 

ιγ) Εις τόν Κλάδον ΣΕ1 Κλητήρων, οΐ υπάλληλοι τοϋ 
Κλάδου ΣΕ1 Κλητήρων. 

2. Οί κατά την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύττηρετοϋντες 
Νομικός Σύμβουλος και Δικηγόροι τοϋ ΟΣΚ κατατάσσονται 
άντιστοίχως είς τάς υπό τοϋ άρθρου 25 τοϋ παρόντος προ- 
βλεπομένας θέσεις. 

3. 'Η κατά τά άνωτέρω κατάταξις χωρεϊ αυτοδίκαιους, 
έκδιδομένης πρός τοϋτο διαπιστωτικής πράξεως τοϋ Προέ-< 
δρου τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ ’Οργανισμοϋ, δημο- 
σιευομένης διά της Έφημερίδος της Κυβερνήσεως και κοινο- 
ποιόυμένης είς τούς κατατασσομένους. 

Άρθρον 32. 

"Ενταξις ύττηρετοϋντος προσωπικοϋ. 

1. Είς τάς έν άρθρω 12 τοϋ παρόντος κενάς κατά κλάδους 
θέσεις έντάσσονται άναλόγως τών τυπικών καί ουσιαστικών, 
προσόντων των οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ Ν. 513/1976 
ύττηρετοϋντες είς τόν Όργανισμόν έπί σχέσει εργασίας ίδιω- 
τικοϋ δικαίου ή έπι άναθέσει έργου υπάλληλοι καί συνερ- 
γάχαι, τιθέμενοι είς τό άριστερόν τών όμοιοβάθμων των, ύπό 
τούς όρους τών διατάξεων τοϋ έδαφ. ζ παρ. 1 τοϋ άρθρου 7 
τοϋ άνουτέρω νόμου. 

2. Είς τόν Κλάδον ΜΕ4 Τηλεφωνητών εντάσσονται οί 
ύττηρετοϋντες παρά τ<|> Ο.Σ.Κ. ως Τηλεφωνηταί και κεκτη- 
μένοι τά ύπό τοϋ άρθρου 20 τοϋ παρόντος προσόντα τηλεφω- 
νητοϋ. 

3. Είς τόν Κλάδον ΜΕ5 Εργοδηγών (προσωρινός) εν¬ 
τάσσονται οί κεκτημένοι τττυχίον Μέσης Τεχνικής Σχολής 
Εργοδηγών. 

4. Είς τόν Κλάδον ΜΕ6 Εμπειρικών Εργοδηγών (προ¬ 
σωρινός) εντάσσεται ό Ιχων εικοσαετή έμττειρίαν Έργοδη- 
γοϋ προσηκόντως άττοδεικνυομένην, έφ’ ής τριετή παρά τώ 

Ο.Σ.Κ. 

5. Είς τόν Κλάδον ΜΕ7 Έμττειρικών Δακτυλογράφων 
(προσωρινός) εντάσσεται ό έχων ένδεικτικόν Γ'. τάξεως 
έξαταξίου Γυμνασίου καί τριετή ύττηρεσίαν δακτυλογράφου 
παρά τίΐ) Ο.Σ.Κ. 

Άρθρον 33. 

Προσωρινή τοποθέτησις είς θέσεις Προϊσταμένων 
'ΐττηρεσιών και Άναπλήρωσις. 

Ελλείψει ύπαλλήλων και μέχρι της βαθμολογικής τακτο- 
ποιήσεως τοϋ ύττηρετοϋντος διοικητικοϋ προσωπικού, δύ- 
ναται νά τοττοθετοϋνται είς θέσεις Προϊσταμένων καί Άνα- 
ττληρωτών Προϊσταμένων τών Διευθύνσεων Διοικητικοϋ 
καί ΟΙκονομικοϋ, υπάλληλοι έπΙ συμβάσει ίδίώτικοϋ δικαίου, 
έχοντες προϋττηρεσίαν είς τό Δημόσιον ή Ν.Π.Δ.Δ. τού- 
λάχιστον δεκαετή. 


Είς τόν έπΙ τής Εθνικής Παιδείας καί Θρηι^ευμάτων 
'Τπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ 
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 13 Σεπτεμβρίου 1977 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟεΔΡΙΑΧ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕβΡΓΙΟΖ ΡΑΑΛΗΖ ΓΕβΡΓΙΟΖ ΡΑΛΛΗΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΕ ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ 


( 2 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 818 

Περί μετατροττής λειτουργουσών Ιδιωτικών Τεχνικών καί 

Επαγγελματικών Σχολών Μηχανικών καί Πλοιάρχων 

Εμπορικού Ναυτικού καί ασυρματιστών είς Ιδιωτικά 

Τεχνικά Λύκεια ή Ίδιωτικάς Τεχνικάς καί Έπαγγελ- 

ματικάς Σχολάς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1ί-χοντες υπ οψει : 

1. Τάς διατάξεις τών άρθρων 8 (παρ. 3) 11 καί 49 

(παρ. 7 καί 9) τοϋ Ν. 576/77 «περί όργανώσεως καί διοι- 
κήσεως τής Μέσης καί Άνωτέρας Τεχνικής καί Επαγγελ¬ 
ματικής Έκπαιδεύσεως». , 

2. Τήν ύπ’ άριθμ. 39/1977 γνωμοδότησιν τοϋ Κέντρου 
Έκπ/κών Μελετών καί Έπιμορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.). 

3. Τήν ύπ’ άριθμ. 941/3.9.77 γνωμοδότησιν τοϋ Συμ¬ 
βουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τών 'Τπουργών Ε¬ 
θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Εμπορικής Ναυ¬ 
τιλίας, άποφασίζομεν : 

"Αρθρον 1. 

Μετατροπή. 

1. Επιτρέπεται ή μετατροπή τών λειτουργουσών κατά 
τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ νόμου 576/77 Ιδιωτικών Τε¬ 
χνικών καί Επαγγελματικών Σχολών Μηχανικών καί 
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού καί Ασυρματιστών, αί 
όποϊαι εποπτεύονται ύπό τοϋ 'Τπουργείου Εθνικής Παι¬ 
δείας καί Θρησκευμάτων, είς Ιδιωτικά Τεχνικά Λύκεια ή 
Ίδιωτικάς Τεχνικάς καί Έπαγγελματικάς Σχολάς τοϋ 
Νόμου 576/77. 

2. Τά τής μετατροττής διέπονται ύπό τών άρθρων 2 καί 
3 τοϋ παρόντος, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά τών δια¬ 
τάξεων τοϋ Π. Διατάγματος «περί μετατροττής λειτουρ- 
γουσών Ιδιωτικών Τεχνικών καί Επαγγελματικών Σχο¬ 
λών είς Ιδιωτικά Τεχνικά καί Επαγγελματικά Λύκεια ή 
Ίδιωτικάς Τεχνικάς καί Έπαγγελματικάς Σχολάς». 

"Αρθρον 2. 

Σχολικαί Μονάδες - Κατευθύνσεις. 

Είς τάς μετατρεπομένας Σχολικάς Μονάδας δύναται νά 
έγκριθή ή λειτουργία Τμημάτων καί κατευθύνσεων ως 
άκολούθως : 

.4'. Είς τά Τεχνικά Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού είς 
τόν μηχανολογικόν τομέα τών τμημάτων α) Μηχανικών 
Εμπορικού Ναυτικού, β) Δοκίμων Πλοιάρχων Εμπορικού 
Ναυτικού καί γ) Ασυρματιστών Εμπορικού Ναυτικού. 

Β'. Είς τάς Τεχνικάς καί Έπαγγελματικάς Σχολάς Εμ¬ 
πορικού Ναυτικού τών κατευθύνσεων α) κατωτέρου Προ¬ 
σωπικού Μηχανής Εμπορικών πλοίων, β) Κατωτέρου 
Προσωπικού Καταστρώματος Εμπορικών Πλοίων. 
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’Άρθρον 3, 

Εργαστήρια. 

Τά άπαιτούμενα εργαστήρια δι’ έκαστον Τμήμα ή Κα- 
τεύθυνσιν ορίζονται ώς ακολούθως : 

Α'. Εις τά Τεχνικά Λύκεια : · 

Α) Διά το Τμήμα Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού 
τά κάτωθι : 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 


α/ά 


Περιγραφή 


Ποσότης 

είς 

τεμάχια 


1. Σειραί χαρτών, πινάκων, διαγραμμάτων, εντύ¬ 
πων πιστοποιητικών κλπ., καλύπτοντα την 


διδακτέαν ύλην τών μαθημάτων, σειραί : 5 

2. Πειράματα έφηρμοσμένης Φυσικής. 1 

3. Κινητήρες Σ.Ρ. κα'ι Ε.Ρ. διαφόρων τύπων, με¬ 
ταχειρισμένοι, διά λύσιν, άρμολόγησιν. 10 

4. Περιελίκτριαι πηνίων χειροκίνητοι. 1 

5. Επαγωγικά τύμπανα Σ.Ρ. 1 

6. Στάται Ε.Ρ. 1 

7. Συσσωρευται μολύβδου διαφόρων μεγεθών. 2 

8. Συσσωρευται άλκαλικοΐ διαφόρων μεγεθών. 2 

9. Γέφυρα μετρήσεων\νΗΕΑΤ8ΤΟΝΕ. 1 

10. Μεγγερόμετρον ήλεκτρονικόν. 1 

11. ΜετρηταΙ ισχύος (Βαττόμετρα) διαφόρων 

τύπων. 2 

12. ΡυθμισταΙ τάσεως διαφόρων τύπων. 2 

13. Ανορθωτής. 1 

14. Διακόπται Σ.Ρ. καί Ε.Ρ. διάφοροι. 10 

15. Άσφάλειαι διαφόρων τύπων. 20 

16. Καλώδια (τμήματα μήκους 0,5 μ. προς έπίδει- 

ξιν καί έκτέλεσιν συνδεσμολογιών). 20 

17. Κιβώτια διακλαδώσεως διαφόρων τύπων. 10 

18. Πίνακες ελέγχου καί διανομής. 2 

19. Αντιστάσεις διαφόρων τύπων καί μεγεθών. 10 

20. Πηνία διαφόρων τύπων καί μεγεθών. 20 

21. Πυκνωταί διαφόρων τύπων καί μεγεθών. 20 

22. Ποτενσιόμετρα καί διαιρεταί τάσεως. 5 

23. Διακλαδο^τήρες (δΗΥΝΤ). 10 

24. Στροφόμετρον διπλοϋν. 1 

25. Στροφόμετρον ηλεκτρικόν. 1 

26. Μετρητής συντελεστοϋ ισχύος. 1 

27. Συγχρονοδέκτης. 1 

28. Συγχρονομεταδότης. 1 

29. Πυρόμετρον. 1 

30. Τόρνοι πλήρεις. 4 

31. Πλάναι όλκωταί. 2 

32. Φρέζαι μετά διαιρέτου. 1 

33. Ταχυδράπανα μικρά. 2 

34. Δράπανα μέσου μεγέθους. 2 

35. Δράπανον μεγάλου μεγέθους (ΗΑΟΙΑΕ). 1 

36. Πρίων μηχανοκίνητος υδραυλικός. 1 

37. ΣμυριδοτροχοΙ έπί βάσεως. 2 

38. Σμυριδοτροχοί φορητοί. 2 

39. Συσκευή όξυγονοκο>Αήσεως πλήρης. 2 

40. Συσκευή ήλεκτροσυγκολλήσεοις πλήρης. 2 

41. Κάμινος. 1 

42. Τράπεζα καμινευτηρίου. 1 

43. "Ακμονες (άμόνια). 2 

44. Μέγγεναι καμινευτηρίου. 20 

45. Ψαλλίς μηχανοκίνητος. 1 

46. Ζουμπάς μηχανοκίνητος. 1 

47. Μέγγενες σωλήνων. 2 

48. Πλάκες έφαρμογής. 2 

49. Κοπτικά εργαλεία. ’ 5 


α/ά 


Π 


ε ρ ι γ ρ α φ ή 


Ποαότης 
είς τεμάχια 


50. Μανέλλες τόρνου δεξιαί. 

51. Μανέλλες τόρνου άριστεραί. 

52. Κεντραδόροι τόφνου. 

53. Κοπτήρες φρέζας διάφοροι. ' 

54. Κονδύλια )) )) 

55. Μοάυΐβ » » 

56. Τρυπάνια διαφόρων διαστάσεων. 

57. Λειαντικοί τροχοί διάφοροι (ρεκτιφιέ). 

58. Ρίγες τών 30 ΟΓη. 

59. Κουμπάσα εξωτερικά. 

60. Κουμπάσα εσωτερικά. 

61. Κουμπάσα μονοπόδαρα. 

62. Παχύμετρα (Βερνιέρος). 

63. Μικρόμετρα έξωτερικά διάφορα 0 -100 Γηιη. 

64. Μικρόμετρα εσωτερικά διάφορα 0 -100 ιΐ|ΐη»,;; 

65. Βαθύμετρα. 

66. Γωνΐαι 90“. 

67. Φαλτσογωνίαι. 

68. Μοιρογνωμόνια μηχανουργικά. 

69. Αλφάδια 

70. Διαβήτες άρθρωτοί. 

71. Κοπίδια. 

72. Σταυροκόπιδα διάφορα. 

73. Λίμες διάφορες. 

74. Σιδηροπρίονα χειρός πλήρη. 

75. Ξύστρες. ' 

76. Φιλιέρες 

77. Μανέλλες κολαούζων διαφόρων διαστάσεων. 

78. Κολαούζα. 

79. Κλειδιά Γερμανικά, σειραί : 

80. Κλειδιά Γαλλικά. 

81. Τσιμπίδες καμινευτηρίου διάφοροι. 

82. Τσιμπίδες ήλεκτροσυγκολλήσεως. 

83. Πετρελαιομηχανή έν λειτουργίΐ|ΐ. 

84. Μία τετράχρονος καί μία δίχρονος ΜΕΚ άργό- 
στροφος τούλάχιστον 400 ΠΡ. 

85. Δυναμοδείκτης. 

86. Αντλία ύδατος διά λύσιν - άρμολόγησιν. 

87. Αντλία έλαίου λιπάνσεώς έλικοειδούς τύ^υ 
διά λύσιν - άρμολόγησιν. 

88. Καυστήρες διαφόρων τύπων μηχανών μεγάλης 
ισχύος. 

89. Άντλίαι πετρελαίου υψηλής πιέσεως. 

90. Επιστόμια καί βάνες διαφόρων τύπων δυνά- 
μεναι νά άρμοσθούν καί έξαρμοαθούν· 

91. Βενζινομηχανή 50 Η Ρ περίπου έν λειτουργί^. 

92. Πρότυπον ωστικού τριβέως. 

93. Δυναμόκλειδο. 

94. Πλήρεις σειρές εργαλείων καταλλήλων διά 

λύσιν - άρμολόγησιν μηχανών, σειραί : 2 

β) Διά τό Τμήμα Δοκίμων Πλοιάρχων Εμπορικού 
Ναυτικού τά κάτωθι: 


ντ 

2 

5 

4 
9 

20 ' 
2 
10 
10 ^ 
10 
2 
10 
2 

2 

10 

2 

2 

5 

10 

10 

110 

10 

2 

2 

4 

10 · 

5 
3 
3 
2 
1 

2 

1 

1 


2 

1 

10 

1 

1 

1 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟ¬ 
ΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 


α/ά Περιγραφή Ποσότης 

_ είς τεμάχια 

1. Ούρανόσφαιρα φωτιζομέ-ζη. 1 

2. "Υδρόγειος σφαίρα. , 1 

3. Μαγνητική ττυξίς (Διοπτηρία έπί σάρεφομένης 

βάσεως). Ι 

4. Διότττρα πρισματική. . 1 

5. Ταξίμετρου. > 1 

6. Διπαράλλ.ηλος κανών έκ πλαστικού μετά διαι- 

ρέσεως άνεμολογίου. 20 

7. Ναυτικός διαβήτης. 20 

8. Στιγρογράφος. 1 

9. Χρονόμετρον ναυτικόν. 1 

10. Στιγμόμετρου. 1 
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α/ά Περιγραφή Ποσότης 


εις τεμάχια 


11. Διόφθαλμον. 1 

12. Δρομόμετρον μηχανικόν ηλεκτρικόν πλήρες 

μετ’ έπαναλήπτον. 1 

13. Εξάντες. 10 

14. Πίνακες Η.Ο 214 άπό φ 30° εως 39°, άντιτ. 20 

15. Πίνακες Η. 0 229, άντιτ. 20 

16. Πίνακες Η.Ο 249 δΙ&Γ8 &η(1 ΡΙαηβΙβ Τόμοι 3), 

άντιτ. έξ έκάστου τόμου. 20 

, 17. Πίνακες παλιρροίων I Η.Ο άπαντες οί τόμοι, 

άντιτ. έξ έκάστου τόμου. 20 

18. Πίνακες παλιρροίων II Η.Ο άπαντες οί τόμοι, 

άντιτ. έξ έκάστου τόμου. 1 

19. Πίνακες Νοηββ, έξ έκάστου τόμου. 20 

20. δβΐΐΐη^ ΟΐΓβοΙίοηδ ΑάιηΪΓ3ΐΙγ ΥΟΠ 55 καί 

άντίστοιχα Η.Ο έξ έκάστης έκδόσεως. 5 

21. δ&11ϊίι§ ΟΪΓβοΙϊοηδ ΑΟηαίΓαΗγ ΥΟΠ 55 καί 

άντίστοιχα Η.Ο, σειραί έξ έκάστης έκδόσεως. 1 

22. ΠΪ8ΐ οί 1,ΐ§1ιΐ8 ΑΟιηΪΓδίΐΐγ ΥΟΠ Α καί αντί¬ 
στοιχα Η.Ο, σειραί έξ έκάστης έκδόσεως. 20 

23. Οοΐαίο^ οί ΟΚβΓίβ ΑάιηίΓαΙΙγ Ν.Ρ. 131 καί 

άντίστοιχα Η.Ο, άντιτ. έξ έκάστης έκδόσεως. 1 

24. ΤΐδΙ οί Γοιϋο βί^ηαΐδ αΟηιίΓ&Ιΐίγ ΥΟΠ. I εως 

ΥΟΡι. Υ, άντιτ. έξ έκάστου τόμου. ' 20 

25. δΙ&Γ ίΐηάβΓδ Η.Ο, τεμ. έξ έκάστου τόμου. 2 

26. Φαροδείκτης Έλλ. Ακτών, άντιτ. 20 

27. Πλοηγοί Έλλην. ακτών (άπαντες οί τόμοι), 

άντιτ. έξ έκάστου τόμου. 5 

28. δ3Ϊ1ϊη§ άϊΡθοΙϊοηΒ &(1ιηΪΓ&11γ ΥΟΠ. 28, άντίτ. 

έξ έκάστου τόμου. 5 

29. ΙηδίΓυοΙϊοηβΙ οΙιογΙβ &η(1 (1ϊ&^βπΐ8 (ώς εις 

παράρτημα Α), σειραί. 20 

30. Ναυτ. χάρται ΒηΙϊδΙι ΑΟπιϊγ. κοιλύπτοντες ο¬ 

λόκληρον την τεεριοχήν εις την οποίαν εΰρίσκε- 
ται ή Σχολή καί έτέρας περιοχής άντιπροσω- 
πευτικής δι’ άκτοπλοΐαν, σειραί. 20 

31. Χάρται συμβόλων Ελληνικής, Αμερικανικής 

καί Αγγλικής έκδόσεως, σειραί έξ έκάστης έκ- 
δόσεοις. 20 

32. Ρϊΐοΐ Π1ΐ3Γΐ Αμερικανικής έκδόσεως ΝογΙΙι 

Αΐίβη. Σεπτ., σειραί. 5 

33. Ρίΐοΐ 01ι8γΙ Αμερικανικής έκδόσεως ΝογΙΙι 

Αΐίβη. καί Ραοίίΐο Οοο&η δλων τών μηνών, 
σειραί δι’ έκαστον όκεανόν. 1 

34. Γνωμονικός χάρτης (Νεώτεροι) όλων τών ω¬ 
κεανών, τεμ. έξ έκάστου χάρτου. 5 

35. Γενικοί χάρται Βγ. ΑΟπι. ολόκληρον τό δβοΐϊοη 

ΙΥ ΐ!ιβ ννοΓίΟ ΟβηβΓ&Ι ο1ι&γ18 ϊηόβχ, σειραί. 1 

36. Χάρται μεγάλων λιμνών, σειραί. 1 

37. Φύλλα άποτυπώσεως στίγματος ΡΙοΙϊη^ - 
δΗββΙ καλύπτοντα περιοχήν μεταξύ φ. 30° καί 

φ. 39° (άντικαθίστ. έτησίως), σειραί. 20 

38. Τράττεζα χαρτών μετά σνρταρίων καταλλήλου 

μεγέθους διά τήν φύλαξιν χαρτών καί έπιπέδου 
έπιφανείας έργασίας. 1 

39. Γυροσκόπιον έκπ/κόν χειροκίνητον ή ήλεκτρο- 

κίνητον. 1 

40. Διάταξις Μεσημβρινού συνδεδυασμένη μετά 

έκπαιδευτικοϋ γυροσκοπίου. 1 

41. Γυροττυξίς τύπου ΑΝδΓΗϋΤΖ ΜΚ ΙΥ άπο- 

συναρμολογημένη. 1 


42. Γυροττυξ'ις σύγχρονος τύπου ΑΝδΓΗυΤΖ ή 

άναλόγου τύπου διαδεδομένου εις τά έμπορικά 
ττλοϊα, μεθ’ όλων τών άπαραιτήτων διά τήν λει¬ 
τουργίαν της μονάδων μεθ’ ένός έπαναλήτττου 
ττηδαλιουχίας καί ένός διοτττεύσεων. 1 

43. Κ&ΟβΓ ναυτιλιακόν σχετικής κινήσεως, μετά 

οθόνης τουλάχιστον 12". 1 

44. Ραδιογωνιόμετρον μετά κεραίας σταθερού πλαι¬ 

σίου περιοχής συχνοτήτων 200 ΚΗΖ έως 3500 
ΚΗΖ περίπου. 1 


α/ά Περιγραφή Ποσότης 


είς τεμάχια 


45. Χάρται Βθοϋ» ΒπΙ. ΑΟηη. Νο Β (Β5) 1610. 20 

46. Χάρται ΒοΓδη ΒγϊΙ. ΑΟπι. Νο Β (Β5) 5315. 20 

47. Χάρται Ωμέγα Η.Ο Υ030-25 (Μεσόγειος). 20 

48. Πρωρεϊον έξωπλισμένον διά μιας κλίμακος 
πλοηγού, μιας κ>.ίμακος έργασιών πλοίου (άνε- 
μόσκαλας) μιας κρεμάθρας (καντιλίτσας) καί 

ένός ικριώματος, συγκρ. 1 

49. Λέμβοι κοττηλασίας 12/Κώποι ή 16/κωποι, 

κωπηλ. 20 

50. Σκάφοι άγώνων ιστιοπλοΐας τύπου Βϊ^ίΒηϊη^ 

ή έτέρου παρεμφερούς, σκάφη. 1 

51. 'Ομοιώματα κυτών μετά φορτωτήρων. 1 

52. 'Ομοιώματα διάφορα πάσης φύσεως ποντοπό¬ 
ρων πλοίων, τεμ. έξ ένός έκάστου είδους. 1 

53. Καπνογόνα (άπαιτήσεις δΟΒΑδ). 1 

54. Φωτιστικά σήματα κινδύνου (πλήρεις σειραί - 

άπαιτήσεις δΟΒΑδ), τεμ. έξ έκάστου είδους. 1 

55. 'Ομοιώματα πλοίων διαφόρων τύπων καί κα- 

τηγοριών (1 έξ έκάστου τύπου κατηγορίας), 
σειρά. 1 

56. Πειραματική διάταξις άρσεως βαρών, σειρά. 1 

57. Πυροσβεστήρες διαφόρων τύπων απαιτήσεις 

κανονισμών. 5 

58. Δίκτυον φορτώσεως δεξαμενοπλοίου, έν σμι- 
κρογραφία μετά αντλιοστασίου έν λειτουργία 

καί διαφανών σωληνώσεων, σύστημα. 1 

59. Πειράματα εύσταθείας (δεξαμενή μετά ομοιώ¬ 
ματος καί δυναμομέτρου πλήρης), σύστημα. 1 

60. 'Ιστός μετά φορτωτήρος καί βαρούλκου (πλή¬ 

ρης έγκατάστασις είς φυσικόν μέγεθος δυναμέ- 
νη νά προέρχεται έκ διαλυθέντος πλοίου), σύ¬ 
στημα. 1 

61. Θερμόμετρου κοινόν άέρος. 1 

62. Θερμόμετρου κοινόν θαλάσσης. 1 

63. Θερμόμερρον μεγίστου έλαχίστου. 1 

64. Βαρόμετρου Αηβροϊιΐ. 1 

65. Βαρόμετρου ύδραργυρικόν πλοίου μέ σύστημα 

έξαρτήσεως. 1 

66. Ψυχρόμετρα 2 

67. 'Τγρόμετρον. 1 

68. Βαρογράφος. 1 

69. Άνεμόμετρος χειρός. 1 

70. Πλοϊκοί φανοί (πλήρης σειρά μικρού μεγέθους 

τοποθετημένη έπί στοιχειώδους ομοιώματος 
πλοίου), σειρά. _ ' 1 

71. δΐΐάβδ (άπαντες οί δυνατοί συνδυασμοί φανών 

άπό κάθε διόπτευσιν), σειρά. 1 

72. Σχήματα Δ.Κ.Α.Σ. πλήρης σειρά είς φυσικόν 

μέγεθος, σειρά. 1 

73. Σχήματα Δ.Κ.Α.Σ. πλήρης σειρά είς μικρόν 

μέγεθος, σειρά. 1 

74. Συγκριτικός πίναξ Δ.Κ.Α.Σ. (χειρισμοί καί 

συστήματα πλοίων έν δψει άλλήλων καί μή ). 1 

75. Χειριστήρια (πλήρεις συσκευαί μετά βομβη- 

τού). 20 

76. Συσκευή άναλαμπών, λειτουργούσα διά ρεύμα¬ 
τος ή συσσωρευτού, συσκευή. 1 

77. Σημαϊαι Δ.Κ.Σ. κανονικού καί μικρού μεγέ¬ 
θους, σειραί. 1 

78. Σημεία Δ.Κ.Σ. μικρού μεγέθους ξύλινα ή πλα¬ 
στικά, σειραί. 1 

79. Σημεϊαι Δ.Κ.Σ. μικρού μεγέθους ξύλιναι ή 

πλαστικαί, σειραί. 1 

80. 'Ομοίωμα φορτηγού πλοίου (Κλίμαξ περίπου 

1 ; 100, περίπου ^.^V. 15000 τόννων, διαμή¬ 
κης τομή). 1 
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α/ά Περιγραφή 


Ποσότης 
εις τεμάχια 


»/ά Περιγραφή Ποσόι^ς 

εις τεμάχιά 


81. 'Ομοίωμα δεξαμενοπλοίου (Κλίμαξ περίπου 

1 : 100 περίπου Ό.\ν. 70.000 τόννων, διαμή¬ 
κης τομή). 1 

82. Νομεϊς (μικρά τεμάχια έκ πραγματικών νομέ- 

ων διαφορετικών τύπων), σειρά. 1 

83. Δείγματα ήλεκτροσυγκολλήσεως (τεμάχια ελα¬ 

σμάτων συνδεδεμένα με διαφόρους τύπους ήλε¬ 
κτροσυγκολλήσεως π.χ. αύχενική, φρεζαριστή 
κλπ.), σειρά. 1 

84. Σιδηρογωνίες και άγκώνες διαφόρων τύπων, 

σειρά. 1 

85. Όμοίωμα συστήματος έλικοφόρου άξονος και 

χοάνης, σειρά. 1 

86. Ναυττηγικά σχέδια διαφόρων τύπων πλοίων 

(πλήρεις σειραί έξ έκάστης κατηγορίας πλοί¬ 
ων), σειρά. 1 

87. Προωστήριον σύστημα (Σκαριφηματικήδιάτα- 

ξις μετά φωτογραφιών έκάστης μονάδος). 1 

88. Εξαρτήματα μηχανών (παλαιά εξαρτήματα 

μηχανών καί εξαρτημάτων εί δυνατόν, έν τομή 
ώς π.χ. επιστόμια, στροφοιλοφάροι μικρών μη¬ 
χανών, τριβείς κλπ.), σειρά. 1 


89. Σχηματική παράστασις διαρθρώσεως Τ.Ε.Ν. 
και υπηρεσιών αύτοϋ. 

90. Σχηματική παράστασις Ιεραρχίας έν τφ πλοιφ. 

91. Σχηματική παράστασις κυκλώματος Διεθνούς 
Εμπορίου. 

92. Σχηματική παράστασις διεξαγωγής ναυλώσεως 
και άσφαλίσεως. 

93. Κανονισμοί - Συλλογικαι συμβάσεις Ν. Εργα¬ 
σίας - πιστοποιητικά πλοίων - Κώδιξ Δημοσ. 
Ν. Δικαίου-Κώδιξ Ίδιωτ. Ν. Δικαίου Βιβλία 
πλοίου κ.λ.π. τεμ. έξ έκάστου τύπου. ^ 

94. Ναυλοσύμφωνα - φορτωτικαι - άσφαλιστήρια 
συμβόλαια, τεμ. έξ έκάστου τύπου. 

95. Όμοίωμα ανθρωπίνου σώματος. 

96. Φαρμακεϊον πλοίου. 

97. Φαρμακεϊον σωσιβίου λέμβου. 

98. ΚινηματογραφικαΙ μηχαναΙ 16 πίΓη. 

99. Έπιδιασκόπιον - Διασκόπιον. 

100. Προβολεύς διαφανειών. 

101. Όθόνη Προβολής. 

102. Πειράματα έφηρμοσμένης Φυσικής, σειρά. 


1 

1 

1 

1 


02 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 


Η. Ο. Πλήρης έκπ/κή σειρά έκ 50 χαρτών. 

ΙΝδΤΒυΟΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΚΤδ ΑΝΟ-ΟΙΑΟΚΑ 
ΙΝδΤΚυαΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΚΤδ ΑΝΟ-ΒΙΑΟΚΑΜδ 


ΟΙΐ&Γΐ ΝΟ ΤίΙΙβ Οί θ1ΐ3Γί ΟΓ (1Ϊ3^Γ3Π1 


Νβνν βάϊΐΐοη 

ΝβΙυΓ&Ι Π3ΐβ οί οί ΙοΓ^θ 
803ΐβ 1 : ρα1)1ϊο&1ΐοη οοΓΓβοΙΐοη 


5061 δΐ. 

ΕΕ (ΟΙ) 5061 

5062 

5063 

5064 

5065 



75.000 

Νον. 

1967 — 

— 



75.000 

δβρ. 

1969 — 

— 

ΒγϊβΙοΙ οΙιοηηβΙ - λΥοπηΘ 1 ιθη( 1 ίο λΥοίοΙιβΙ .. 


75.000 

75.000 

δβρ. 

δβρ. 

1967 — 
1967 — 




46.000 

Νον. 

1967 — 

— 

ΝογΙΙι ΡοΓθΙοηΟ ίο ΟγΙογΟ ηβεβ ίηοΐαίϋηβ Πιο βηίΓΟ 

ηοβ ίο 

50.000 

δβρ. 

1967 — 

_ 

5066 

5067 

5068 

5069 

5070 



150.000 

Οβί. 

1967 — 

— 

ΤΓβνβδβ 1ιββ(1 ίο Οοάπι&η ροΐηί ΐηοΐοάϊη^ ίΕβ δοιΐ ιβ1θ8 . 

Εη^ΐϊβΐι οΐιβηηβΐ - ννθ8ίβΓη ροΓίΐοη .- · 

Αΐΐ88ΐ Ογ&ϊ§ ίο Βίβοάγ ΡοΓβΙοηά .. 

Ε&8ί οοο8ί οί ΙγθΙοικΙ ννϊίΐι ίΐιβ ΐΓΪδΙι 8β3 οηιΐ δί. ΟβΟΓ^θδ οηιΐ 

150.000 

500.000 

170.000 

487.000 

Οβί. 

Νον. 

Μβγ. 

Ιυηβ 

1967 — 
1967 — 
1969 — 

1969 — 

— 

5091 

5092 

5093 

5094 



800.000 

Ιυηβ 

1948 — 

— 

ΒίδΠΟρ ΓΟΟΚ ΙΟ οβΓΓγ .. 

ΑρρΓοοοΙιβδ ίο Ηοη§ - Κο§ξ . 

ροΐηί ίο Ο&ρβ Ηοη^ΐίΐιρ . 

■.. 

100 ..000 
240.000 
700.000 

Οβί. 

Οβί. 

Αα^. 

1948 — 
1948 — 
1948 — 

— 

υΟ ογΓσ.Ου.00 .. * 



Ιβη. 

1928 Νον. 

1937 

5102 

5103 , 

Μοοπη^δηα Μβηββιΐνηη^ ηβ<ιια . 


769.000 

Ιηη. 

1937 Αυβ. 

1948 

^^η§ 11 δη οηδίηηβι ........ · ^ 


769.000 

Μβγ. 

1937 Αυ§. 

1948 

5105 

ΑρρΓΟβοηβδ Ιο οΠδΤ/Οΐ .. 


200.000 

^8η. 

1928 δβρ. 

1948 

5107 

5109 

5111 

ϋβρβ ΓΐηιβΙββΓΓβ ΙΟ νι§υ . 

Οβρβ οί Οοο(1 Ηορβ ίο ^αο^η ροΐηί ··.····· . 

Νβντ ΖβαΙηηΟ - ηοΓίΙιβΓη ρβΓί οί δοαίΚ ιβΙβηΟ . 


241.000 

655.000 

294.000 

Ιβη. 

Ι8η. 

Οβί. 

1928 δβρ. 
1928 Νον. 
1952 — 

1948 

1948 

5113 

5115 

5116 

ΕηίΓηηοθ ίο Εηΐι οι οί. ι^βνιίΓβηοβ . 


200.000 

δβρ. 

1937 Αα^. 

1948 



199.000 

Γβΐ). 

1932 δβρ. 

1948 



262.000 

ΡβΙ). 

1932 Αυ§. 

1948 

5117 

Εηρβ Βοηιι&ίι γο δίΓ&ιΐ οι Μβ88ΐη<ι . 


251.000 

Ρβΐ). 

1932 Αρη 

1948 

5118 

ΟΙιβηηβΙδ οβί^νθβη ΜΟΓβα βηα ... 


360.000 

Νον. 

1952 — 

— 

5120 

5121 

Ββδδ δΙ.Γβΐ1 - ΠΟΓίη - ^βδΙβΓΠ ρΟΓΕίυΐΙ . 

Νβ\ν ΖβΜαηΟ - δίοννητί ΐβΐηη βηά β(1)80βηί οοοβδί οί 

δοηίΗ 

250.000 

Ρβΐ). 

1937 — 

■- 

5122 

ο4^8πι ίο ί8θΐ1ΐί8ίβ ίΐιβ ρΐβίίΐη^ οί <1β8(Ι Γβοΐίοηιη^ 

ροΐβΐ- 


Αυ§. 

1953 — 

— 

0.6082 

Μοηοουνΐηβ 1)β8Γ(1 ίΐηβδπιοίΐοηβΐ. 


— 

Ατι^. 

1940 — 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


γ) Διά το τμήμα Ασυρματιστών Εμπορικών πλοίων, 
τα κάτωθι ; 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ 


Ποσότης 

α/ά Περιγραφή εις 

τεμάχια 


1. Πομπός Α/Τ οίουδήποτε τύπου μεσαίων - 

βραχέων κα'ι ραδιοτηλεφωνίας, συγκρ : 1 

2. Πομποδέκτης ΥΗΓ ραδιοτηλεφωνίας (Γ.Μ.) 
κρυσταλλικός, διά ναυτιλιακήν χρήσιν, ισχύος 
25 \ν, καλύπτοντος άπαντας τούς διαύλους 
(56 ΟΙιβηηβΙδ) τούς χρησιμοποιουμένους ύπό 
πλοίων, εντός της περιοχής συχνοτήτων από 

154 - 176 ΜΗΖ. ^ 1 

3. Ραδιοτηλεγραφική συσκευή σωσιβίου λέμβου 

(φορητός πομποδέκτης τηλεγραφίας - τηλε¬ 
φωνίας προσυντονισμένος εις τάς συχνότητας 
τηλεγραφίας τών 500 ΚΗΖ, Ραδ/νίας 2182 
ΚΗΖ ώς και 8364 ΚΗΖ, μεθ’ όλων τών 
παρελκομένων, συσκευή : 1 

4. Ναυτιλιακός δέκτης άσυρμάτου επικοινωνίας 
κλασσικού τύπου περιοχής συχνοτήτων διά 
συνεχούς συντονισμού άπό 10 ή 15 ΚΗΖ μέχρι 
28 ή 30 ΜΗΖ κατάλληλος διά λήψιν σωμάτων 
Α1-Α2-Α24-Α3-Α34-Α34Α-Α3ζ-Ρ1 - (ΡδΚ) 

συσκευαί : · 2 

5. Δέκτης κινδύνου άσυρμάτου επικοινωνίας προ- 

συντονισμένος εις 500 ΚΗΖ δστις διε'^'είρεται 
άπό τό Ραδ/κόν σήμα Ραδ/φίας άνάγκης τάξεως 
έκπομτιής τύπου Α2, συσκευή : 1 

6. Αυτόματον χειριστήριον κινδύνου Ραδ/φίας 
(ΑΚϋ) (Δέον νά ύφίσταται δυνατότης συν- 
δέσεως τούτου διά τού Μβΐη Χ' Τθγ.Επιθγ^.Χ' 

ΤβΓ καί Α.Α. καΐ νά παράγη τό σήμα άνάγκης 
Ραδ/φίας 12 μακραί έκ 4" έκάστης τό σήμα 
508 τήν λέξιν ΌΕ και τό διακριτικόν σήμα 

τού σταθμού. 1 

7. Συσκευή μεταβιβάσεως σήματος άνά'ριης Ραδ/ 

νιας (Τ.Τ.Α.) — (Νά δύναται νά μεταβιβάζη 
τό σήμα άνάγκης Ραδ/νίας - Τλνο Τοηβ Αίβητη 
συνδεομένη μετά πομπού), συσκευή : 1 

8. Έκπ/κόν συγκρότημα Α/Τ - Κ/Τ (άνταπο- 
κρίσεως Καθηγητού - Σπουδαστών πλήρες. 

Δι’ έκαστον σπουδαστήν ζεύγος άκουστικών 

και χειριστήριον), συγκρ. : 1 

9. Βομβητής (ενισχυτής άκουστικής συχνότητος 
χρησιμοποιούμενος διά τήν έν τή τάξει, έκ- 
μάθησιν τού μορσικού κωδικός. Δέον νά ύφί- 
σταται δυνατότης διά φορτίον 45 - 50 ζευγών 


άκουστικών τηλεγραφίας). 1 

10. Αυτόματον χειριστήριον Α/Τ ήλεκτρονικόν. 1 

11. Διατρητής ταινιών Α/Τ. 1 

12. Ακουστικά, ζεύγη : 40 

13. Χειριστήρια. 40 


14. Ωρολόγια σταθμού Α/Τ (τοίχου διαμέτρου 
ούχι μικροτέρας τών 2θ οιη. μετά δευτερολε¬ 
πτοδείκτου έπΙ τού οποίου νά έμφαίνωνται διά 
ερυθρού καί πρασίνου τομέως τά άντίστοιχα 
χρονικά διαστήματα σιγής ραδ/φίας - ραδ/νίας 
επί δέ τής τιεριφερείας τούτου νά ύφίστανται 
δι’ ερυθρών τομέων τά χρονικά διαστήματα 


τού σήματος άνάγκης ραδ/φίας). 1 

15. Χρονόμετρον γεφύρας. Τ- 

16. Γραφομηχαναι άγγλικής γλώσσης. 10- 

17. Πολύμετρα περιοχών μετρήσεων τάσεων 0 
1000 V ΑΕ - 00, έντάσεων 0 4-10 Α ΑΟ - 

00, άντιστάσεων 0+20 ΜΩ. 20 

18. ΜΕΟΕΚ. 1 


α/ά Περιγραφή Ποσοτης 

είς 

τεμάχια 

19. Πλαίσιον άσκήσεως συνδεσμολογίας άντιστά- 

σεων κατά διαφόρους διατάξεις. 1 

20. Πλαίσιον άσκήσεως περιλαμβάνον τιηγήν Σ.Ρ. 

καί άνάλογον φορτίον με συνδεσμολογίαν άμπε- 
ρομέτρου βολτομέτρου. 1 

21. Πλαίσιον άσκήσεως πρός πειραματικήν άπό- 
δειξιν τού Νόμου τού ΩΜ διά μεταβολής τής 


τάσεως τής πηγής καί τής άντιστάσεως φορτίου 1 

22. Πλαίσιον άσκήσεως πρός πειραματικήν άπόδει- 

ξιν πτώσεως τάσεως είς τά διάφορα σημεία 
κυκλώματος. 1 

23. Πλαίσιον άσκήσεως διά μετρήσεις τής Η.Ε.Δ. 

καί τής διαφοράς δυναμικού. 1 

24·. Πλαίσιον άσκήσεως διά τήν έκμάθησιν συν¬ 
δεσμολογίας τού ποτενσιομέτρου καί ώς ροο¬ 
στάτου. 1 

25. Πλαίσιον άσκήσεως πρός πειραματικήν άπό- 
δειξιν τού άποτελέσματος τού βραχυκυκλώματος" 

είς κύκλωμα περιέχον αυτόματον άσφάλειαν. 1 

26. Πλαίσιον άσλήσεως πρός πειραματικήν άπό- 

δειξιν τού μαγνητικού φάσματος. 1 

27. Πλαίσιον άσκήσεως πρός πειραματικήν άπό- 

δειξιν τής άναπτύξεως μαγνητικού πεδίου είς 
ρευματοφόρον αγωγόν. 1 

28. Πλαίσιον άσκήσεως ττεριλαμβάνον τιηγήν Σ.Ρ. 

καί σωληνοειδές τιηνίον πρός πειραματικήν άπό- 
δειξιν τής πολικότητος τού μαγνητικού πε¬ 
δίου τή βοήθεια τιυξίδος. 1 


29. Πλαίσιον άσκήσεως πρός πειραματικήν άπό- 
δειξιν τής άναπτύξεως Η.Ε.Δ. έξ επαγωγής 
διά χρησιμοποιήσεως τιηνίου καί μονίμου μα¬ 


γνήτου. 1 

30. Πλαίσιον άσκήσεως περιλαμβάνον τιηγήν Σ.Ρ. 
καί τιηνίον 0110^1^ πρός πειραματικήν άπόδει- 

ξιν τού φαινομένου τής αύτεπαγωγής. 1 

31. Πλαίσιον άσκήσεως συνδέσεως αύτεπαγωγών 

έν σειρά παραλλήλω καί μικτώς, ώς καί μετρή- 
σεως τής ολικής αύτεπαγωγής διά γεφύρας. 1 

32. Πλαίσιον άσκήσεως συνδέσεως τιυκνωτών έν 

σειρά παραλλήλω καί μετρήσεως τής ολικής 
χοορητικότητος διά γεφύρας. 1 

33. Ήλεκτροκολ>>.ητήρες μετά επαρκούς ποσό- 

τητος σύρματος συγκολλήσεως. 15 

34. Πένσαι. 15 

35. Μυτιτσίμπιδα. 15 

36. Κόπται. 15 

37. Κοχλιοστρόφια. 15 

38. Σειρά γερμανικών κλειδιών, σειραί : 2 

39. Γα5Λικά κλειδιά, σειραί : 2 

40. Μόνιμος έγκατάστασις παροχής τάσεως ΑΟ - 

00, έγκατ. : 1 

41. Πίναξ φορτίσεως συσσωρευτών (άνορθωτικόν 

σύστημα σταθερόν). 1 

42. Φορητόν άνορθωτικόν σύστημα φορτίσεως 

συσσωρευτών. 1 

43. Συσσωρευταί μολύβδου 6ν - 40 ΑΩ. 2 

44. Συσσωρευταί άλκαλικοί 6ν. 1 

45. Συσσωρευταί κατεστραμμένοι άμφοτέρων τών 

τύπων έν τομή. 2 

46. Πυκνόμετρα μετρήσεως συσσωρευτών. 2 

47. Γεννήτριαι Σ.Ρ. 1 

48. Κινητήρες Σ.Ρ. 1 

49. Μονοφασικοί έναλλακτήρες. 1 

50. Τριφασικοί έναλλακτήρες. 1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ^ΣΕΩΣ (ΤΕΫΧ0“Σ ΠΡΩΤΟΝ) 


Π ε ρ .γ ρ X φ ή 


Ποσότης α/ά Περιγραφή 
είς 

τεμάχια 


Ποσότης 

είς 

τεμάχια 


51. Φορητα'ι μαγ'^ητικα'ι πυξίδες μικροϋ μεγέ¬ 
θους. 5 

52. Ηλεκτρονόμοι. Γ> 

53. Βοριόμετρα. 1 

54 ΚΟΤΟΚ τυμπάνου διά μονοφασικήν, διφασικήν, 

τριφασικήν, πολυφασικήν περιέλιξιν. 2 

55. Λυχνΐαι φωτισμού 40 \ν, 220 V ΒβνοηβΙ καί 

κοχλιωτές. 5 

56. Νΐοαϊ Βαγοηβί και κοχλιωτά. 5 

57. Παλμογράφος άπλής ή διπλής σαρώσεως. 2 

58. Πλαίσιον άσκήσεως φορτίσεως καί έκφορτίσεως 

πυκνωτοϋ. .1 

.59. Λαβίδες. 5 

60. Τροφοδοτικά τάσεως. 1 

61. Μικρόφωνου άνθρακας. 1 

62. Μικρόφωνου κρυσταλλικόν, 1 

63. Μικρόφωνου ττυκνωτοΰ. 1 - 

64. Μικρόφωνου δυναμικόν. 1 

65. Σειρά παλαιών λυχνιών Ευρωπαϊκής και Αμε¬ 
ρικανικής προελεύσεως, σειρά : 1 

66. Σειρά λυχνιών χρησιμοποιουμένων είς τά πλαί¬ 
σια άσκήσεων καΐ ραδιοφωνικών δεκτών, σειρά: 1 

67. Μπανάναι - κροκόδειλοι ώς και τμήματα καλω¬ 
δίων διαφόρων χρο^μάτων διά τήν συνδεσμολο¬ 
γίαν τών άσκήσεων (ώς άπαιτοϋνται). 

68. Σειρά διαφόρων τύπων ΤΓ3η8Ϊ8ί0Γ8 καί ολοκλη¬ 
ρωμένων κυκλωμάτων. 1 


Β. Είς τάς Τεχνικάς καί Έπαγγελματικάς Σχαλάς : 

α) Διά τήν κατεύθυνσιν Κατωτέρου Προσωπικού Μη¬ 
χανής Εμπορικών Πλοίων τά κάτωθι : 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Ό αυτός εξοπλισμός νέ τόν τοΰ Εργαστηρίου τών Μη¬ 
χανικών Εμπορικού Ναυτικού. 

β) Διά τήν κατεύθυνσιν κατωτέρου προσωπικού Κα¬ 
ταστρώματος Εμπορικών Πλοίο^ν, τά κάτωθι : 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 


II οσότης 


α/ά Περιγραφή είς 

τεμάχια 

1. Βαρούλκου φορτοεκφορτώσεως ή ομοίωμα. 1 

2. Μηχάνημα ανοίγματος - κλεισίματος στομίων 

κυτών. 1 

.3. Άντλϊαι υγρών φορτίων. 1 

4. Άντλϊαι άποστραγγίσεοις. 1 

5. Έγκατάστασις πλύσεως δεξαμενών (άντλία - 

προθερμαντήρ - δίκτυον). 1 

6. Έκχυτήρες έξαερισμού διά τήν βεβιασμένην 

έξαέρωσιν καθαρισμένων δεξαμενών φορτίου. 1 


7. Έγκατάστασις τηλεχειρισμού επιστόμιών φορ¬ 
τίου, έγκατ. : 1 

8. Άντλία ττυρκαϊάς. I 

9. Άντλία κύτους, άναρροφήσεοις άκαθάρτων ύδά- 

των κυτών, μηχανοστασίου, λεβητοστασίου κλπ. 1 

10. Σωσσίβιοι κρουνοί. 1 

11. Βαρούλκου άγκυρών ατμοκίνητου ή ήλεκτρο- 

κίνητον. 1 

12. Βαρούλκου πρυμνήσιων άτμοκίνητον ή ηλεκτρο¬ 
κίνητον. 1 

13. Βαρούλκου προσδέσεως άτμοκίνητον ή ήλεκτρο- 

κίνητον. 1 

14. Χειραντλίαι διαφόρων χρήσεων. 1 


15. Άντλϊαι, υγιεινής ποσίμου ΰδατος, λάτρας, 
έρματος καί γενικών χρήσεων, σειραί : 

16. Σειραι χαρτών, πινάκων, διαγραμμάτων, έν¬ 
τυπων κλπ. καλύπτοντα τήν διδακτέαν ύλην 
τών μαθημάτων, σειραί : 

17. Πειράματα έφηρμοσμένης Φυσικής, σειραί : 

18. Κινητήρες Σ.Ρ. και Ε.Ρ. διαφόρων τύπων, 
μεταχειρισμένοι, διά λύσιν - άρμολόγησιν. 

19. Επαγωγικά τύμπανα Σ.Ρ. 

20. Στάται Ε.Ρ. 

21. Συσσωρευταί μολύβδου. 

22. Συσσωρευταί άλκαλικοί. 

23. Γέφυρα μετρήσεων ΙΥΗθ^ΙβΙοηβ. 

24. Μεγγερόμετρον. 

25. Ρυθμιστής τάσεως. 

26. Μετρητής ισχύος (Βαττόμετρον). 

27. Ανορθωτής. 

28. Διακόπται διάφοροι Σ.Ρ. και Ε.Ρ. 

29. Άσφάλειαι διαφόρων τύπων. 

30. Αντιστάσεις διαφόρων τύπων και μεγεθών. 

31. Πηνία διαφόρων τύπων και μεγεθών. 

•32. Πυκνωταί διαφόρων τύπων και μεγεθών. 

33. Πυρόμετρον. 

34. Τόρνοι πλήρεις. 

35. Πλάνη όλκωτή. 

36. Ταχυδράπανα μικρά. 

37. Δράπανα μεσαίου μεγέθους. 

38. Πρίων μηχανοκίνητος. 

39. Σμυριδοτροχοι έπι βάσεως. 

40. Σμυριδοτροχοι φορητοί. 

41. Συσκευή οξυγονοκολλήσεως πλήρης. 

42. Συσκευή ήλεκτροσυγκολλήσεως πλήρης. 

43. Κάμινος. 

44. Τράπεζα καμινευτηρίου. 

45. Άκμονες (άμόνια). 

46. Μέγγεναι καμινευτηρίου. 

47. Ψαλλίς μηχανοκίνητος. 

48. Ζουμπάς μηχανοκίνητος. 

49. Σωληνομέγγεναι. 

50. Πλάκες εφαρμογής. 

51. Κοπτικά έργαλεϊα. 

52. Μανέλλες τόρνου δεξιές. 

.53. Μανέλλες τόρνου αριστερές. 

54. Κεντραδόροι τόρνου. 

55. Τρυπάνια διαφόρων διαστάσεων. 

56. Λειαντικοί τροχοί. 

.57. Ρϊγες τών 30 οηι. 

58. Κουμπάσα εξωτερικά. 

59. Κουμπάσα εσωτερικά. 

60. Κουμπάσα μονοπόδαρα. 

61. Παχύμετρα. 

62. Μικρόμετρα έξωτερικά διάφορα 0 -(- 100 πιηι. 

63. Μικρόμετρα εσωτερικά διάφορα 0 100 πιπι. 

64. Βαθύμετρα. 

65. Γωνϊαι 90®. 

66. Φαλτσογωνϊαι. 

67. Μοιρογνωμόνια μηχανουργικά. 

68. Αλφάδια. 

69. Διαβήτες αρθρωτοί. 

70. Κοπίδια. 

71. Σταυροκόπιδα διάφορα. 

72. Λίμες διάφορες. 

73. Σιδηροπρίονα χειρός πλήρη. 

74. Ξύστρες. 

75. Φιλιέρες 

76. Μανέλλες κολαούζων διαφόρων διαστάσεων. 
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77. Κολαοϋζα. 10 

78. Κλειδιά γερμανικά, σειραί ; 5 

79. Κλειδιά γοιλλικά. 3 

80. Τσιμπίδες καμινευτηρίου διάφοροι. 3 

81. Τσιμπίδες ήλεκτροσυγκολλήσεως. 2 

82. Επιστόμια και βά,νες διαφόρων τύπων δυνά- 

μεναι νά άρμοαθοϋν καΐ έφαρμοσθοΰν. 10 

83. Πλήρεις σειρές έργαλείων κατοιλλήλων διά λύσιν 

άρμολόγησιν, σειραί : 2 


Άρθρον 4. 

"Εναρξις ισχύος. 

*Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό της δημοσιεύσεώς 
του στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Είς τδν 'ΐπουργόν Εθνικής Παιδείας κα'ι Θρησκευμά¬ 
των, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καΐ έκτέλεσιν τοϋ παρόντος 
Προεδρικού Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 10 Σεπτεμβρίου 1977 
Ο ΠΡΟΕΑΡΟΖ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΣΑΤΣΟΣ 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕβΝ. ΠΑΙΛΕΙΑΙ ΚΑΙ βΡΗΙΚΕΥΜΑΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΚηΡηΟΕ ΡΑΑΑΗΧ ΑΑΕ3. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΜ 


■Μ ΤΟΥ ΕΦΙΐίΚΟΤ 



